JOZEF OLEWICZ 


C. K. LISTONOSZ, 


przeżywszy lat 32, po kilkotygodniowéj ciężkićj słabości, opatrzony SS. Sakramentami 
w dniu 10 Października 1853 r. zakończył życie. 


W Smutku pogrążony Ojciec w raz z familią, zapraszają Szanowną Publiczność na żałobne 
nabożeństwo w dniu 12 b. m. o godzinie 10 zrana do kościoła $. Szczepana na Piasku, zaś 
o godzinie 3 po południu, na wyprowadzenie zwłok na Smetarz. 


KRARÓW. W drakarni „Czaeu* 1853 roku 


